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L’Africa hè u sicondu cuntinente più grande è populatu 
di u mondu, dopu à l’Asia. Copre 6% di a Terra è ci 
stanu guasgi 15% di a populazione mundiale. E sò 
limite sò : 

■ u Mare Terraniu à u nord 

■ u canale di Suez è u Mare Rossu à u nordeste 

■ r Oceanu Indianu à u sudeste 

■ r Oceanu Atlanticu à l’ovest 

Ci sò 54 stati independenti, incù Tisula di Madagascar è 
a Repubblica di u Sahara Occidentale (chi ùn hè micca 
ricunisciuta da u Marocu). L’Africa hè spessu 
cunsiderata da a cumunità scientifica cum’è u locu duve 
naque Tumanità, sette milioni d’anni fà. Ci si trovanu 
assai clima sfarenti. Hè Tunicu cuntinente chi si stende 
da a zona temperata di u nord à a zona temperata di u 
sud. 

Da vede dinò 


■ Chilimangiaru 

■ Nìger 

■ Vuvuzela 
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L'Africa vista da u spaziu 
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